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  فتاوى الدروس - أحكام الصلاة وأهميتها - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [2979- 4717] ما مقدار الفصل للإتيان بالركن الذي نسيه أثناء الصلاة؟ - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  ويقول ما مقدار وقت الفصل المعتبر لاعادة الركن الذي نسيه خلال الركعة اثناء الصلاة؟ نعم ما مقدار وقت الفصل المعتبر لاعادة الركن الذي نسيه خلال ايش؟ الركن الذي نسيه خلال الركعة
  -
    
      00:00:00
    
  



  اثناء الصلاة وهل من خرج؟ ما لم ينتقل الى ركن اخر ما لم ينتقل الى ركن بعده فانه يأتي بالركن الذي شك فيه اما اذا دخل في الركن الذي بعده فلا يرجع. يستمر ويأتي بركعة كاملة
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      00:00:18
    
  



  بعد يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي شك في ركن منها تقوم التي بعدها مقامها ويلغي التي فيها الشك يلغيها نعم
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      00:00:36
    
  



